Antoni Cybulski 


rzadca döbr z-Królestwa polskiego, 


po ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 
27 Grudnia 1892 r. 


W smutku pozostały brat wraz z synami zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadze- 
nie zwłok, które odbędzie się we Czwartek dnia 29-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z krypty 
kościoła XX. Pijarów wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


